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Un CralCemenC» â base de oiéthidathion (Ultracide) ou de oléopara- 
Chion (nombreuses spécialités), est recommandé et devra être re- 
nouvelé sous quinzaine. 


Les traitements doivent cesser 15 jours avant récolte. 
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